KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.06.2014-94 Toplantı Yeri SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 27.06.2014-1945 


Amasya İli, Taşova İlçesi, Karsavul Köyü, Kayadibi Mevkii’nde, Müze Müdürlüğü 
Uzmanlarınca tespit edilen 297,298, 300 parseller ve (kadastral alan dışında) yer alan Höyüğün, 
tesciline yönelik Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.04.2014 tarih ve 838 
sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 
14.04.2014 tarih ve 64538 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümün 18.04.2014 
tarih ve 003153 sayılı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğümün 20.05.2014 tarih ve 474 
sayılı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü 20.05.2014 tarih ve 805 sayılı, 
Amasya Valiliği İl Özel İdaresinin 31.05.2014 tarih ve 4728 sayılı yazılan, Samsun Kültür 
Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.06.2014 tarih ve 253 sayılı 
İnceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Amasya İli, Taşova İlçesi, Karsavul Köyü, Kayadibi Mevkii’nde, Müze Müdürlüğü 
Uzmanlarınca tespit edilen 297,298,300 parseller ve (kadastral alan dışında) yer alan Höyüğün, 
ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırlan işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı 
yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, 
kaçak kazı çukurlanmn müze denetiminde kapatılmasına. Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke karannın I. Maddesinde belirtilen; I. 
derece arkeolojik sit alanının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma 
Esaslan ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 







AVRUPA KONSEYİ 

DOÛALVE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ 

SİT 

ENVANTER NO 

TÜRKİYE 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜSÜ 

HARİTA NO: 

İLİ: AMASYA 

İLÇESİ: TAŞOVA 

MAHALLE KÖY: KARSAVUL KÖYÜ 

MEVKİİ: KAYADİBİ 

■AFTA: 

■ARSEL: 

ADI: Kayadibi Höyüğü 


GENEL TANIM: ilimiz Taşova ilçesi Karsavul köyü Kayadibi mevkiinde köy yerleşim merkezinin 300-350.... 
kuzeydoğusunda, Gökpınar köy yolunun sağ tarafında tarlalar içerisinde kalan kayalık alan üzerinde yer 
almaktadır. Eyüp ŞtMŞEK isimli vatandaşın tarlasının bitişiğinde yer alan kayalık alanda 1.70 x 4.00 
boyutlarında ve 2.50 m. derinliğinde ve bu çukurun 2,5 m. üst tarafında 7 x 2 m. boyutlarında 3.70 ... 
derinliğinde bir kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. Bu kaçak kazı çukurunun içerisinde ve kenarlarında Eski 
Tunç Çağı ve Demir Çağma ait pişmiş toprak seramik parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca kayalık alanın 
üzerinde ve kayalık alanın alt kısımlarında çeşitli boyut ve derinliklerde başka kaçak kazı çukurları da tespit 
Edilmiştir. Kayalık alanın üzerinde yapılan yüzey incelemesinde Eski Tunç Çağı, Hitit, Demir Çağlarına ait 
Vışmiş toprak seramik parçalarına ve kayalık alanın alt kısmındaki yamaç alanda ise Roma dönemine ait 
pişmiş topraktan çanak çömlek, pithos ve çatı kiremidi parçalarına rastlanmıştır. 


ŞİMDİKİ DURUM: Kaçak kazılar yapılmış. 


KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik 
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